BRONISLAW 


BRYCKI 


BYLY PROFESOR LICEUM IM. NOWODWORSKIEGO W KRAKOWIE 
przeżywszy lat 84, po długiej a ciężkiej chorobie, zmarł dnia 16 września 1969 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 


nastąpi we czwartek dnia 18 bm. o godz. 14.30, o czym zawiadamiają: 


PRZYJACIELE. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH i | D. Z. 6335/69 A-74 (9714) — 30 
w Krakowie 
Punkt Ustugowy Nr 1, Rakowicka 26, tel. 579-21 


